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CARA PENGGUNAAN STAINING SCALE 


1. RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi ketentuan umum, spesifikasi dan cara penggunaan Staining 
Scale. 


. KETENTUAN UMUM 


2. 


Staining Scale terdiri dari satu pasangan standar lempeng putih dan 9 pasang 
standar lempeng abu-abu dan putih, dan setiap pasangan mewakili perbedaan 
warna atau kekontrasan warna (shade dan strength) sesuai dengan penilaian 
penodaan dengan angka. . 


. Staining Scale digunakan untuk mengevaluasi penodaan pada kain putih pada 


pengujian tahan luntur warna. 

Spesifikasi kolorimetrik yang tepat dari Staining Scale tersebut diberikan se- 
bagai nilai yang tetap untuk pembanding terhadap standar-standar yang 
mungkin telah berubah. 


3. Penilaian tahan luntur dan perbedaan warna yang sesuai dengan rumus Ni- 


lai Kekromatikan Adams yang tercantum pada lajur pertama dan kedua Ta- 
bell. 


. Nilai tahan luntur 5 ditunjukkan pada skala oleh 2 Tempeng yang identik 


yang diletakkan berdampingan, mempunyai reflektansi tidak kurang dari 
855. Perbedaan warna sama dengan nol. 


. Nilai tahan luntur 4 - 5 sampai 1 ditunjukkan oleh lempeng putih pem- 
banding yang identik dengan yang dipergunakan untuk nilai 5, berpasangan 
dengan lempeng yang sama tetapi berwarna abu-abu netral. Perbedaan se- 
cara visual dari pasangan tersebut adalah tingkat geometrik dari perbedaan 
warna atau kekontrasan seperti tertera pada Tabel I. 


Nilai 


Tabel 1 
Nilai Tahan Luntur dan Perbedaan Warna 


Perbedaan Warna Toleransi untuk Standar kerja 


Tahan (satuan C.D) (satuan C.D) 
Luntur 
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STRUKTUR ORGANISASI 


DEWAN STANDARDISASI NASIONAL 


1 Mentari Negara Ruet dan Teknolap 
Mentari Penndwtnan 
Mentari Perdagangan 
1 Duput Ketua LIPI 
201. Departemen Perindustrian 
Departemen Pardagangar. 
Departemen Kesehatan 
Departemen Pertanian 
Departemen Kehutanan 
Departarsen Tenaga Karja 
Departemen Pekerjaan Umum 
Departemen Pertambangan das Enerp 
Departamen Perhubungan 
Padan Pengkajan dan Penerajan Teknulon 
Bedan Tenaga Atom Neasonat 
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PELAKSANA HARJAN DEWAN 

Ketua 

Wakil Ketua 1 : 

Wakil Ketua It : 

Anggota $ 
Anggou dan Departemen Tenaga Karja 
Anggote dan Bedan Pengkajian dan Penerapan 
Teknolop 
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